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tá, 





Nos pênaltis, Cordino vence Tuntum e conquista o 
título da Série B Maranhense 


€3 31/10/2021 & Igor Leonardo 





O Cordino Esporte Clube, é o campeão da Série B do Campeonato Maranhense 2021. O titulo da Onça 


de Barra do Corda, foi conquistado neste domingo (31), diante do Tuntum, em partida disputada no 
estádio Leandão. 


No tempo normal da partida, o placar terminou empatado em 1x1. Para o Cordino, marcou Ulisses 
aos 20 minutos do primeiro tempo, enquanto Tibiri, aos 11 minutos do primeiro tempo, marcou para 
o Tuntum. 


Na decisão por pênaltis, o Cordino Esporte Clube, levou a melhor e venceu pelo placar de 4x1. 


As duas equipes conquistaram o acesso a Série A do Campeonato Maranhense em 2022. 


